بهارات ام سلطان 


مسجلة في معروف برقم 144129 


. يحفظ في مکان بارد وجاف 


تاريخ الإنتاح : 1442/1/30 
تاريخ الإنتهاء : 1443/1/30 


الكمية لكل 100 و 

سعرات حرارية 251 
تشون فشيعة __  __‏ ايهر 
دهون غير مشيعة متعددة 19 
a E‏ 
دفن تابي و 


الوزن التقريبي 430 و 


